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Lak o beantwortet die im Prodromus Florae Batavae 
gestellte Frage, ob Rhinanthm major und Rh. minor zwei 
verschiedene Arten oder durch zahlreiche Übergange mit 
einander verbunden sind. 

Die Beobachtung einer grossen Zahl von Exemplaren ver- 
schiedenen Standortes und die genaue Vergleichung der 
Farbe der Inflorescenz und Krone, der Grösse der Blüten- 
krone, der Oberlippenzahne, Griffel, Kelche, Deckbiatter 
und Stengel lehrte ihn, dass die Pflanzen zwar in der Grösse, 
Verzweigung, Blattform und Farbe sehr verschieden sein 
können, dass aber die Merkmale der Blüten konstanter 
sind und sie als verschiedene Arten aufgefasst . werden 
müssen. 

Die untersuchten Merkmale sind diejenigen, welche in 
den Lokal-floren und in von Sterneck’s Monographie 
der Gattung Alectorolophus als Artmerkmale für Rhinanthm 
major und Rh. minor angegeben werden. 

Weiter bemerkt er, dass die unteren Bracteen sich von 
den Stengelblattern nur durch einen breiteren, mehr oder 
weniger herzförmigen Fuss unterscheiden; die darauf fol- 
genden Bracteen zeigen die grossen Zahne, welche für 
Rh. major karakteristisch sind. 

Die Einschnitte der Zahne geben aber für diese beide 
Arten keine konstanten Unterscheidungsmerkmale. 
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Die Exemplare welehe 'im Prodromus Florae Batavae 
Rhinanthm minor var. fallax genannt werden, gehören 
vielleieht zu Alectorolophus minor var. vittülatm Gremli; 
sie können aber auch zu einer noch nicht beschriebenen 
Varietat gehören. 

Von A. minor var. viUulatus weichen sie durch eine auf- 
fallende schmutzig-blaue Farbe des Oberlippenzahns ab; 
auch ist die Corolla nicht grösser als die von Rh. minor. 

Dass sie eine Hybride ware zwischen Rh. major und 
Rh. minor kommt ihm nicht wahrscheinlich vor. Nur 
der oft gestrichelte Stengel erinnert an Rh major. 

In Habitus kommt sie aber mit Rh. minor überein. Die 
schmutzig-blaue Farbe des Oberlippenzahns ist von der 
violetten Farbe des Zahns bei Rh. major immer auffallend 
verschieden. 



